aa —ta », 


[349]. BAB SANGAT DIHARAMKANNYA SEORANG BUDAK 


KABUR DARI MAJIKANNYA 
woo ar — 


41777% Dari Jarir &, beliau berkata, Rasulullah # bersabda, 


MEA 2 


G a 
"Budak mana pun yang kabur (dari majikannya), maka tak ada 


jaminan keamanan baginya." Diriwayatkan oleh Muslim. 
41778% Dari Jarir &, dari Nabi 4, beliau bersabda, 


OPERERAS] 
"Bila seorang budak kabur, maka shalatnya tidak diterima." Diriwa- 


yatkan oleh Muslim. 
Dalam sebuah riwayat, 


"Maka dia telah kafir." 


[350]. BAB HARAMNYA MEMBERI PERTOLONGAN UNTUK BEBAS 


DARI HUKUMAN HAD” 
—s  — 


Allah s8 berfirman, 


-5 sA 2 Brr s Py g - 25, 0 » 
wa 


se .2. Ibn Pena P2 Ta Z a - Gan 5. 
Gap AS o álo Rob Ce MAAN ple BLS Jan E belah NN LI $ 
it Ctd ortar ga 
PEST 
“3 (Hukuman yang telah ditentukan kadarnya yang harus dilaksanakan sebagai hak Allah 


ds. Lihat at-Ta'rifat, a-Jurjani, hal. 83, Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, Beirut Lebanon, cet. 1, 
1403 H. Ed. T.). 


- 
pa 


"Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah ma- 
sing-masing dari keduanya seratus kali dera, dan janganlah belas kasihan kepada 
keduanya mencegah kalian untuk (menjalankan) agama (hukum) Allah, jika 
kalian beriman kepada Allah dan Hari Akhir." (An-Nur: 2). 


«1 TIRY Dari Aisyah &s, 


Tana Jag IS ea gl na se mat ai 


LES Ad Ora Lan Sia Sae bat 3s o 

EG G s S dl i Se g AI Ha Jys JE As 

By 65 á HAN a So OS HA S G Ja SR Je 5 

CI AP L Cah BE SI Jet 2 Sa ade i PAEA 
3 iaki 


"Bahwa orang-orang Quraisy memikirkan urusan seorang wanita 
Bani Makhzum yang mencuri, mereka berkata, 'Siapa yang berkenan 
berbicara kepada Rasulullah # dalam masalah ini?' Maka mereka ber- 
kata, 'Siapa lagi yang berani bicara kepada beliau selain Usamah bin 
Zaid, orang kesayangan Rasulullah #&.' Maka Usamah berbicara kepada 
Rasulullah #, maka beliau bersabda, 'Apakah kamu berusaha memberi 
pertolongan dalam urusan had dari had-had Allah?' Kemudian beliau 
berkhutbah dan bersabda, 'Sesungguhnya orang-orang sebelum kalian 
binasa karena bila yang mencuri di antara mereka adalah orang terpan- 
dang dari mereka, maka mereka membiarkannya, tetapi bila yang men- 
curi adalah orang lemah dari mereka, maka mereka menegakkan hu- 
kuman had terhadapnya. Saya bersumpah dengan Nama Allah, seandai- 
nya Fathimah putri Muhammad mencuri, niscaya saya akan memotong 
tangannya'." Muttafaq 'alaih. 


Dalam sebuah riwayat, 


PAP iad iais ejg ais Saka A3 ORA 28 


Ai 


Ank cabi abadi ada at AJE Ipa ed 


1038 TK 
nS 


r PE ASE ma ea ba ma ea ea aa ia na 


gara w 
Man noda ag! 


"Maka wajah Rasulullah & berubah”4 dan bersabda, 'Apakah kamu 
hendak memberi pertolongan dalam urusan hukuman had Allah?' Maka 
Usamah berkata, 'Wahai Rasulullah, mohonkanlah ampun kepada Allah 
untukku'." 


Perawi berkata, "Kemudian Rasulullah 4 memerintahkan (agar 
tangan wanita tersebut dipotong), dan tangan wanita itu pun dipotong." 


[351]. BAB LARANGAN BUANG AIR BESAR DI JALAN YANG 
DILALUI ORANG-ORANG, TEMPAT BERNAUNG MEREKA, SUMBER AIR, 


DAN YANG SEMACAMNYA 
eo so 2 


Allah 5& berfirman, 


WELIT aA oar sr ah >a? 


ER E ARNE pas IP 


"Dan orang-orang yang menyakiti orang-orang Mukmin laki-laki dan 
perempuan tanpa ada kesalahan yang mereka perbuat, maka sungguh mereka 
telah memikul kebohongan dan dosa yang nyata.” (Al-Ahzab: 58). 


&1 780p Dari Abu Hurairah # $ bahwa Rasulullah & bersabda, 
Kiba MAPTE ea Jé SOE Le AJE ana Wi 13 AA] 


"Jauhilah dua perkara yang melaknat”." Mereka bertanya, "Apa 
dua perkara yang melaknat itu?" Nabi #& menjawab, "Orang yang buang 
hajat di jalanan manusia atau tempat mereka berteduh." Diriwayatkan oleh 
Muslim. 


“4 Wajah beliau berubah pertanda beliau marah. 
%3 Maksudnya, dua perkara yang mendatangkan laknat, yaitu dua perkara yang menye- 
babkan orang-orang melaknat pelakunya. 


